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SE CREA LA “GACETA MUNICIPAL” DEL MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA 


TODOS LOS DECRETOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE . 
APAREZCAN EN LA “GACETA MUNICIPAL” TENDRÁN AUTENTICIDAD LEGAL. 








REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO CARABOBO 





MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA 
ALCALDIA 


Por recibida la presente, "ORDENANZA DEL REGIMEN DE 
TASAS POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
PRESTADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO JUAN JOSE MORA EN CIRCUNSTANCIAS QUE 
NO REVISTEN CARACTER .DE EMERGENCIA MUNICIPIO 
JUAN JOSE MORA DEL ESTADO CARABOBO fecha Treinta (30) 
días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021), de 
conformidad con las previsiones del Artículo 88 numerales 1 y 12 de 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la promulgo en los 
mismos términos que fue sancionada. Dado, sellado firmado en el 
Despacho del Alcalde del Municipio Juan José Mora del Estado 
Carabobo, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre del año Dos 
Mil Veintiuno (2021). Año 211 de la Independencia, 162 de la 
Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. 
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ESTADO CARABOBO 
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MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA 
CONCEJO MUNICIPAL 


El Concejo Municipal del Municipio Juan José Mora 
del Estado Carabobo, en uso de las atribuciones 
legales que le confiere el Artículo 54 Numeral 1 y 95 
Numeral 1 de la Ley Organiza del Poder Público 
Municipal y demás 
SANCIONA la siguiente: 
ORDENANZA DEL REGIMEN DE TASAS 
POR LOS SERVICIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR EL 
CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO 
JUAN JOSE MORA EN CIRCUNSTANCIAS 
QUE NO REVISTEN CARÁCTER DE 
EMERGENCIA MUNICIPIO JUAN JOSE MORA 
DEL ESTADO CARABOBO 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


El Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José . 


Mora, es un organismo con personalidad jurídica 
propia, goza de plena autonomía funcional y 
patrimonial, sus actuaciones son de interés 
público y los servicios de emergencia que 
-nrestan, serán completamente gratuitos para la 
ciudadanía, a diferencia de los servicios no 
emergentes que pueden presentarse ante 
situaciones que representen amenazas 0 
vulnerabilidades que puedan ocasionar riesgos 
a las personas , los espacios e instalaciones 
públicas, comerciales o privados de uso público. 
Este instrumento es creado a los fines de 
fortalecer el servicio afectado por deficiencias de 
recursos financieros, equipos y materiales, 


siendo necesario reglamentar el régimen de 


tasas por servicios no emergentes. 

En cuanto a alcance, esta Institución constatará 
o verificará, a través de las inspecciones 
ordinarias o de oficio, el cumplimiento de las 
Normas Técnicas de Seguridad en cuanto a la 


instrumentos jurídicos 





Prevención y Protección contra Incendios y 
otros Siniestros, con el fin de garantizar la 
integridad de los ciudadanos y la protección de 
los bienes públicos, privados y del medio 
ambiente. 


Se trata de un instrumento cuyo fundamento 
legal, se encuentra establecido en los artículos: 
133, 156, numeral 14; el artículo 168 numeral 3; 
artículo 179 numerales 2 y 5; artículos 180; 316 
y 317 de la Constitución de la. República 
Bolivariana de Venezuela, en los artículos 54 
numeral 1; 56 numeral 2 literal d; 140 numerales 
2 y 5; 162, 163, y 165 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal y en el Art. 119 de la 
Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y de los 
Cuerpos de Bomberos y  Bomberas y 
Administración de Emergencia de carácter Civil 
donde en la exposición de motivos de la referida 
ley establece una “Ley Especial que Regula las 
Tasas por los Servicios Prestados por los 
Cuerpos de Bomberos y  Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil, 
en circunstancias que no revistan Carácter de 
Emergencia, que definen expresamente como 
uno de los ingresos Municipales de tasas por el 
uso de sus bienes y servicios, teniendo éstas 
carácter constitucional. 


Su ámbito de aplicación, será todo el territorio 
del Municipio Juan José Mora, siendo también 
aplicable al ámbito espacial de otra entidad 
territorial donde existan o no Instituciones 
Bomberiles. 


En virtud de que es obligación del Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, crear 
un mecanismo de técnica legislativa que permite 
la adaptación progresiva de la tasa y el valor de 
la sanción representada en Unidad Tributaria al 
valor real y actual de la moneda, es por esta que 
sometemos a consideración el monto de las 
nuevas tasas para los servicios técnicos no 
especializados y aquellos que no revistan 
carácter de emergencia para evitar que en el 
transcurso del tiempo se invaliden o. disminuyan 
los efectos de la tasa o sanción que se pretende 
fijar como consecuencia de la naturaleza contra 
prestativa de las mismas. Se aplica guardando 
una adecuada relación proporcional y justa, con 


el costo del servicio que se recibe a cambio de 
su apoyo y la misma se encuentra anclada en la 
unidad Tributaria expresada en Petro. 


ORDENANZA DEL REGIMEN DE TASAS POR 


LOS SERVICIOS TECNICOS NO 
EMERGENTES PRESTADOS POR ແ. 
CUERPO DE BOMBEROS DEL MINICIPIO 
JUAN JOSE MORA 
TITULO | 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
OBJETO DE LA ORDENANZA 


Objeto 


ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza tiene por . 


objeto establecer y regular en todo el territorio 
del Municipio Juan José Mora del Estado 
Carabobo, las Tasas causadas por los Servicios 
Especializadas, prestados por el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, en 
circunstancias que no revisten carácter de 
emergencia, en materia de prevención, 
protección e investigación de incendios y otros 
siniestros. Esto ante situaciones que 
representen amenazas o vulnerabilidades que 
puedan ocasionar riesgos a las personas, los 
espacios e instalaciones públicas, comerciales o 
privadas de uso público, debiendo coadyuvar los 
administrados naturales o jurídicos (quienes 
solicitan tal servicio), con el pago de tales 


servicios, así como también determinar los 


- procedimientos para la obtención de los 
mismos, las sanciones correspondientes por el 
no cumplimiento de las Normas Técnicas de 
Seguridad para el resguardo de la integridad 
física de los ciudadanos, protección y seguridad 
de los bienes y el medio ambiente, todo esto 
como equilibrada respuesta a la necesidad de 
expandir sustentablemente los planes integrales 
de seguridad ciudadana del Municipio, con 
criterio de corresponsabilidad fiscal y social. 


Definiciones 
ARTICULO 2.- A los efectos de esta 
Ordenanza, se entiende por los Servicios No 


Emergentes prestados a través del. Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora , todos 
aquellos donde no exista circunstancias que 
revisten carácter de emergencia y que están 
sujetos al pago de tasas, que tienen la finalidad 
de resguardar y garantizar la seguridad 6 
integridad física de los ciudadanos, ciudadanas, 
la protección de los bienes públicos, privados y 
del medio ambiente, a través del cumplimiento 
de las Normas técnicas de seguridad aplicables 
en el territorio nacional, en materia de 
prevención, protección contra incendios y otros 
siniestros. Los servicios sujetos al pago de la 
presente tasa son los siguientes: 


1. Revisión y evaluación del proyecto contra 
incendios y otras amenazas que 
constituyan riesgos para la ejecución de 
obras de construcción, modificación 0 
remodelación de inmuebles. 


2. Inspección de prevención, protección de 
incendios y otros siniestros, en espacios 
e instalaciones públicas y privadas de 
uso público. 


3. Inspección para identificar otras 
amenazas que puedan ocasionar riesgos 
al bien inspeccionado en espacios e 
instalaciones públicas y privadas de uso 
público. 


4. Retención preventiva y/o custodia de 
equipos, muebles o dispositivos que 
hayan, por algún motivo, generado un 
riesgo o la seguridad ciudadana. 


5. Informes técnicos de avalúo de riesgos 
en espectáculos y atracciones públicas. 

6. Inspecciones de seguridad en escenarios 
y tarimas instalados por empresas 
privadas. 

| 

7. Guardia de prevención. 

a) Todo tipo de evento o espectáculo 
público a cargo de compañías privadas. 

b) Trabajos especiales con riesgos de 
incendios, explosiones, colapsos y 
contaminación del medio ambiente. 





8. Informes técnicos y dictámenes periciales 
de investigación de incendios y otros 
siniestros. 


. 9. Consultoría, 
entrenamiento. 


capacitación 0 


10.Revisión y prueba de todo tipo de 
equipos o dispositivos a objeto de 


verificar su correcto funcionamiento, de . 


acuerdo a las Normas Mínimas de 
Seguridad correspondientes. 


11.Asesoramiento para el cumplimiento dé 


las Normas de Seguridad y Protección 
contra Incendios a nivel de Proyectos ý 
en obras. 


12.Informes técnicos de avalúo de riesgos 
en terrenos públicos o privados, y en 
viviendas objetos de compra venta. 


DE LOS SUJETOS 
Sujeto activo 
ARTÍCULO 3.- El Sujeto Activo para efectos de 


esta Ordenanza, son los que representan al. 


- Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, como ente público acreedor del pago de 
la Tasa. 


Sujeto Pasivo 

ARTÍCULO 4.- A los efectos de esta Ordenanza 
se entiende como Sujeto Pasivo, las personas 
naturales 0 jurídicas, que en calidad de 
responsables, ejerzan habitualmente cualquier 
actividad de carácter independiente, comercial, 
de servicio o de índole similar, quienes están 
sometidos al régimen impositivo de esta 
Ordenanza. 


CAPITULO Il 
EXENCIONES Y EXONERACIONES 


Exenciones 

ARTICULO 5.- Quedan exentos del pago de las 
tasas, en esta Ordenanza, todos entes adscritos 
o pertenecientes a la Gobernación del Estado 
Carabobo y de la Alcaldía del Municipio Juan 
José Mora. Igualmente gozarán del beneficio de 


exención previsto en este artículo las 
instituciones que se indican a continuación: 


1. Educativas Públicas en todos sus niveles; ` 

2. Hospitales, ambulatorios, C.D.I y C.R.!. y todo 
centro de atención de salud pública de carácter 
gratuito; 

3. Religiosas; 

4. Científicas; 

5. De conservación, defensa y mejorantemi del 
medio ambiente; 

6. Tecnológicas; 

7. Deportivas Públicas; 

8. Asistencial social, y 

9. Modelos de carácter asociativo y participativo. 


ARTÍCULO 6.- Las exoneraciones del pago de 
las tasas establecidas en esta Ordenanza solo 
podrán ser parciales y hasta un sesenta por 
ciento (60%), motivado que el restante cuarenta 
por ciento (40%) debe ser declarado y 
depositado al Fondo Nacional de Bombero 
(FONBE), tal como lo establece la ley Orgánica 
del Servicio del Bombero. 


ARTÍCULO 7.- Las empresas, entes ዐ 
instituciones de carácter público y privado que 
presten al Cuerpo de Bomberos del Municipio 
Juan José Mora, servicios básicos y necesarios 
para su funcionamiento, podrán previa 
celebración de convenios interinstitucionales, 
obtener la exoneración parcial en el pago de las 
tasas por los servicios establecidos en esta 
Ordenanza. 


Parágrafo Primero.- Las condiciones de las 
exoneraciones señaladas, serán establecidas 
por el Director y Primer Comandante del Cuerpo 
de Bomberos del Municipio Juan José Mora, 
mediante acto motivado y previo análisis de los 
convenios ya indicados. En estos casos, el 
alcance de los beneficios debe ser proporcional 
a las ventajas que a favor de la Institución 
Bomberil que se establezcan en los convenios 
referidos. 


Parágrafo  Segundo.- Aquellas personas 
naturales y jurídicas que realicen sus 
espectáculos .o atracciones públicas en 
beneficio de instituciones culturales, iniciativas 


Parágrafo Tercero.- 


de talento local o nacional, benéficas, de 


asistencia social o educacionales y sin que 
estas generen beneficios para el que realice el 
espectáculo y que se encuentren domiciliadas 
en el Municipio Juan José Mora del Estado 
Carabobo, y requieran la exoneración parcial del 
pago de la tasa correspondiente a los servicios 
prestados, ésta será concedida por el Director y 
Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora previa solicitud de 
la” parte interesa, mediante resolución o acto 
motivado, sin menoscabo, del cumplimiento 
obligatorio de las Normas Técnicas de 


Seguridad en materia de prevención, protección 


rd 


contra incendios y otros siniestros. 


Igualmente, podrá el 


| Alcalde o Alcaldesa del Municipio Juan José 


-Mora del Estado Carabobo, exonerar del pago 


de estas tasas a cualquier persona Natural o 
Jurídica, mediante resolución motivada y previo 
análisis del caso, de acuerdo al artículo 6 de 
esta ordenanza. 


CAPITULO [ዘ 
DE LAS CARACTERISTICAS DE BOMBEROS 


Permisos Dirección de Hacienda 
ARTICULO 8.- Para los fines de esta 


Ordenanza, la Dirección de Hacienda Municipal, . 


debe exigir a todo interesado en la obtención de 
una Licencia de Actividades Económicas, de 
Industria, Comercio, Servicio o de índole Similar 
bara desarrollar cualquier tipo de actividad 
comercial o industrial, el certificado de 
conformidad con el cumplimiento de las normas 
nacionales de prevención y protección contra 
incendios que extiende el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora, en original. 


Parágrafo Único:- Cuando se trate de 
espectáculos o de instalar carpa de circos, 
carruseles y otros, además del original de 
certificado de conformidad mencionado en el 
encabezado de este artículo; también solicitará 


la Dirección de Hacienda, la constancia original 


emitida por el Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, para la realización 
de una guardia de seguridad y prevención por 


parte de sus efectivos, durante el desarrollo de 
espectáculo o actividad acordada. 


Permisos Ingeniería 

ARTÍCULO 9.- La Dirección de Ingeniería 
Municipal de la Alcaldía Bolivariana del 
Municipio Juan José Mora, para otorgar 
permisos de modificación, ampliación, 
decoración, remodelación, demolición y cambio 
de uso de los inmuebles ubicados dentro del 
Municipio Juan José Mora, deberá exigir, entre 
los requisitos previos, el certificado de 
conformidad por el cumplimiento de las normas 
nacionales de prevención y protección contra 
incendios que extiende el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora, en original. 


Inspecciones 

ARTÍCULO 10.- A los efectos de establecer 
control de prevención, el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora efectuará, cada 
vez que lo considere, inspección en todo tipo de 
edificaciones, evento o actividad, sobre 
vehículos para cargar pasajeros y otros, con el 
fin de garantizar la vigencia en el cumplimiento 
de las normas de prevención y protección contra 
incendios y cualquier tipo de siniestro, 
procediendo aplicar las sanciones a que haya 
lugar, cuando se constate el incumplimiento de 
las referidas normas, notificándole de la medida 
a la Dirección de Hacienda, en los casos de 
establecimientos poseedores de licencia de 
actividades económicas y a la Dirección 
Ingeniería, según sea el caso. 


Parágrafo Primero.- Cuando el incumplimiento 
de las normas de prevención y protección contra 
incendios detectado en las inspecciones 
referidas en este artículo, pueda ser causante 
de un peligro o riesgo inmediato o inminente, 
contra la vida e integridad de las personas y sus 
propiedades, con base en los estudios, 
mediciones y evaluaciones - técnicas 
correspondientes. Se procederá previamente 
con el cierre del establecimiento comercial, 
clausura del espectáculo público o suspensión 
de la actividad de manera inmediata y hasta 
tanto sean subsanadas las situaciones de 
riesgo. Una vez dictada la medida preventiva de 
clausura inmediata, el administrador deberá 


consignar un escrito de descargos en un lapso 
no mayor a quince (15) días hábiles, que debe 
contener la subsanación del riesgo inminente. 
Continuando una vez presentado el mismo, con 


el procedimiento establecido en Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos. 


Parágrafo  Segundo.- Posterior a la 
subsanación de la falla, debe solicitarse de 
nuevo la certificación de conformidad por el 
cumplimiento, la cual será otorgada bajo nueva 
inspección de las normas nacionales de 
prevención y protección vigente. 


TITULOII 


TASAS POR TRAMITACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
PREVISTOS EN ESTA ORDENANZA 


CAPITULO I 


TASAS GENERADAS POR LAS 
INSPECCIONES ORDINARIAS DE OFICIO 


Tasas por servicios de inspecciones 
ordinarias de oficio 


ARTÍCULO 11.- Las inspecciones Ordinarias y 
de oficio, en materia de prevención, protección 
contra incendios y otros siniestros, así como de 
otras amenazas que puedan ocasionar riesgos 
al bien inspeccionado en espacios 8 
instalaciones públicas y privadas establecidas 
an esta Ordenanza, generarán el pago de la 


tasa prevista para el uso al cual esté destinada . 


la instalación y versará con prelación a las áreas 
comunes de interés preventivo de acuerdo a la 
siguiente tabla: 









































Área a ¡Uso Residencial, Comerciales y | 
inspeccionar | otros, Inicios 0 Renovaciones de 
. ከ actividades económicas en Petro 
25 m2 0,65 
50 m2 {415 ” . 
75 m2 . |165 . . . 3 
100 m2 . (215 = A 
125 m2 1208 . 
150 በ2 315 . ረ ማት 
172 m2. 13685 
200 m2 4,15 | 








Parágrafo Único.-Se establece como base para 
cualquier cálculo 0.1 Petro y adicionalmente por 
cada cinco metros cuadrados (5 m2), cero coma 
un unidades de medida tributaria (0,001 Petro) 
para aquellas áreas que no aparecen en la 
tabla. Queda establecido que el valor resultante 
del cálculo de la formula de cobro de tasa 
quedará sujeto a un vector de corrección Social 
de ser necesario. 

TS= (At/5 m2) * (0.1Petro) *VCS 

TS= Tasa por Servicio; At= Area total en m2; 
Petro.= Unidad de Medida Tributaria 

VSC = Vector de Corrección Social (permite la 
justa proporcionalidad de pago de las tasas 
según su ubicación en el territorio Municipal) ' 


CAPITULO Il 


DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
DEL PROYECTO CONTRA INCENDIOS 


Evaluación y Revisión del Proyecto Contra 
Incendios 

ARTÍCULO 12.- La revisión y evaluación del 
proyecto contra incendios, en los planos y 
memorias descriptivas, generara el pago de una 
tasa de acuerdo con la siguiente tabla: 
































Área a Revisar o Evaluación y Revisión 

inspeccionar en para Aprobación de 
(m2) Proyectos o | 
Culminación de Obra, en , 
Petro - : - | 
25 m2 1,55 2 
50 m2 2,80 ሽ o PRE: 
75 m2 4.05 B . | 
100 m2 5,30 E 2 
125 m2 6,55 | 
150 m2 1780 . ልታ 

| 175 m2 (905 . ሽ 

200 m2 10,30 | 











Parágrafo Primero.- Se establece como base 
para cualquier cálculo 0.30 Petro y 
adicionalmente por cada cinco metros 
cuadrados (5 m2), cero coma veinticinco 
unidades de medida tributaria (0,25 Petro) para 
aquellas áreas que no aparecen en la tabla. 

TS= (At/5 m2) * (0,25Petro) 


TS= Tasa por Servicio; At= Área total en m2; 
Petro.= Unidad de Medida Tributaria 


Parágrafo Segundo.- Cuando la persona 
natural o jurídica, solicite la extensión de la 
vigencia del Certificado de Espectáculos ዕ 
Atracciones Públicas, por la continuidad del 
evento, éste debe solicitarlo por escrito y pagar 
una tasa equivalente a cincuenta por ciento 
(50%) de la establecida en el presente artículo. 


Parágrafo Segundo.- Si el propietario o quien 

lo represente, presenta por tercera vez el 

proyecto contra incendios en planos y memoria 

descriptiva, respecto al ordenamiento elaborado 

por los inspectores adscritos a la Sala Técnica 

de la Unidad de Prevención de Incendios y 

Otros Siniestros del Cuerpo de Bomberos del 

Municipio Juan José Mora, por causas - 
imputables a su persona, deberá pagar la 

misma tasa de servicio que canceló al introducir 

el proyecto o el área que esté sujeta a la tercera 
revisión. l 


Parágrafo Tercero.- El espectáculo o atracción 
pública que haya sufrido variaciones en cuanto 
a las características de su puesta en escena, 
condiciones físicas de presentación u otros 
elementos, que puedan sugerir que se trata de 
un nuevo espectáculo distinto al proyecto 
original presentado ante el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora, en planos y 
memoria descriptiva en materia de prevención, 
protección contra incendios y otros siniestros, 
quedará sujeto a la anulación del Certificado de 
Espectáculos o Atracciones Públicas, mediante 
un Acta de Inspección motivada. 


ሠ 


CAPITULO lll 


DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE 
, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES. 
PÚBLICAS Y GUARDIAS DE PREVENCION 


Tasas Generadas por el Servicio de Guardia 
de Prevención. 

ARTÍCULO 14.- El servicio de guardia de 
prevención, queda sujeto al pago de una tasa 
que será calculada con base al despliegue y uso 
de equipos de acuerdo a lo siguiente: 


Tasas por Emisión del Certificado de 
Espectáculos o Atracciones Públicas 

Artículo 13.- La emisión del Certificado de 
Espectáculos o Atracciones Públicas, generará 
el pago de una tasa por evento, y será calculada 
con base al área especificada en el Proyecto 
contra incendios, y verificada a través de la 












































cuadrados (5 m2), cero coma cinco unidades de 
medida tributaria (0,5 Petro) para aquellas áreas 
que no aparecen en la tabla. 

TS= (At/5 m2) * (0.5Petro) 

TS= Tasa por Servicio; At= Area total en m2; 
Petro.= Unidad de Medida Tributaria 


> 



































inspección ordinaria de seguridad en materia de “Descripción de unidad | Tarifa por Hora- | 
prevención, protección de incendios y otros l Equipo en PETRO 
siniestros, conforme a la siguiente tabla: Unidad Ambulancia____05 ው <. 
እየ Ta መ Unidad de Supresión de 0,5 
Área a Tasas Aplicables en Incendios | 
 [በ5ፀ66610ከ8፲ ዩስ. Petro Unidad Moto 0,3 => 
m2 | | Otra unidad Vehicular 0,5 | 
50 (በረ) 5,30 . .. a 
| ງ | 823 Costo por Hora- | Tarifa por Hora-Hombre en : 
"125 (በ2) ር i 12 80 5 ¡ Hombre PETRO 
: መ a Por Cada Bombero | 0,05 
Parágrafo Primero. - Se establece como base ' CAPITULO IV 
para cualquier cálculo 0.3 Petro y 
adicionalmente por cada cinco metros 


TASAS GENERADAS POR LOS 


DOCUMENTOS EM 


ITIDOS POR EL 


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE 
INCENDIOS Y OTROS SINIESTROS 


ARTÍCULO 15.- De las investigaciones de 
incendios y otros siniestros, se podrá emitir los 


"Unidad de Masa (t) | Tasa Aplicable en 

i ເ |PETRO 

'De0a2toneladas | 0,50 Petro 
De21a5 0,75 Petro 

| toneladas 6 | 

| De 5,1 0 más | 1,00 Petro 

| toneladas ( - | ን 


siguientes documentos o constancias, los cuales - 


generarán una tasa de acuerdo a la siguiente 
tabla: 



































| Tipo de Documento Tasa Aplicable en 
a dl, አር PETRO 
| Reporte Básico de 0,30 Petro 
Actuación 0 - ሽ N 
Reporte Básico de 0,30 Petro 
Investigación . ( | 
Constancia 0,10 Petro 
| Autorización de 0,10 Petro 
| ጸ868ጠዐ[ርከ.ሁሱዑሱፊ ሽ 
Respuesta por Consulta | 0,30 Petro q 
Asesoría Técnica 0,30 Petro 
0,04 Petro por folio 





Copia Certificada 


- Investigación de Incendios u otros Siniestros 


en Vehículos. 

ARTÍCULO 16.- La investigación de incendios u 
otros siniestros en vehículos, generará una tasa 
según lo especificado en la siguiente tabla, sin 
perjuicio del pago de tasas por concepto de 
ilustraciones gráficas, topografías, planimetrías, 
croquis u otros análisis de laboratorios, entre 
otros, que deben incluirse en el informe técnico 
o en un dictamen pericial según el caso. 


Tasa a cancelar según el tonelaje: 


























Parágrafo único. - Lo establecido en el 
presente artículo podrá ser aplicado a otros 
bienes muebles distintos a vehículos. 


Tasas Generadas por los Servicios de 
Elaboración de Informes Técnicos 0 
Dictámenes Periciales. 

ARTÍCULO 17.- Los informes técnicos de 


investigación de incendios y otros siniestros 0 : 


los dictámenes periciales, que sean solicitados 
por una persona natural o jurídica ante el 
Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 


Mora, generaran el pago de una tasa calculada 
en función de las medidas de superficie 
siniestradas, sobre la cual se tenga que 
practicar las correspondientes experticias, esto 
en concordancia con el siguiente tabulador. 

















Unidad de Medida | Tasa Aplicable en 

(m2) Petro | 
25 m2 0,2 Petro : | 
50 ከባ2 | 0,25 Petro Žž 

75 ጠ2 0,30 Petro 

100 m2 ¡0,35 Petro 














Parágrafo Primero.- Se establece como base 
para cualquier cálculo 0.145 Petro y 
adicionalmente por cada cinco metros 
cuadrados (5 m2), cero coma cero uno unidades 
de medida tributarias (0,01 Petro) para aquellas 
áreas que no aparecen en la tabla. 

TS= (At/5 m2) * (0,01Petro) 

TS= Tasa por Servicio; At= Área total en m2; 
Petro.= Unidad de medida Tributaria 


Parágrafo Segundo.- En aquellos casos en qué 
la realización de la experticia para establecer 
técnica y científicamente la causa del siniestro a 
que se refiere el presente artículo, requiera de 
labores de campo que no puedan ser 
practicadas por el o los funcionarios actuantes y 
adscritos a la Unidad de Investigación de 
Incendios y otros Siniestros del Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, así 
como de otras labores que deban ser 
necesariamente practicadas por agentes 
externos, tales como: análisis de laboratorios o 
especialistas en determinadas materias, los 
gastos ocasionados deben ser sufragados por la 
parte interesada. | 

CAPITULO V 


TASAS GENERADAS POR LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN IMPARTIDOS POR LA 
UNIDAD DE EDUCACION 


Cursos de Capacitación 

ARTÍCULO 18.- Los cursos de capacitación 
dictados por la Unidad de Educación, 
generarán una tasa de acuerdo a la siguiente 
tabla: | 





















































Parágrafo único. -Las empresas interesadas en 
recibir los cursos de uso de extintores portátiles 
deberán suministrar los extintores para la 
realización de las prácticas, igualmente aplicará 
para los EPRAC en el curso de Equipo de 
Protección Respiratoria Auto Contenido. 


CAPITULO VI 


DE LOS EVENTOS QUE INVOLUCRAN 
MATERIALES PELIGROSOS 


Tasa por recuperación y descontaminación 


de elementos y ambiente 

ARTÍCULO 19.- A solicitud de parte interesada, 
el Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, pasará a través de funcionarios 
calificados, servicios relativos a la recuperación 
y descontaminación de elementos, en lo relativo 
al manejo de sustancias o materiales peligrosos, 
los cuales causaran las tasas que se establecen 
a continuación: 









































[Denominación | Duración | 88... າ້ ວ , | Área a Tasa para Usos Comercial | 
É | plicable articipantes - ። ር 
en PETRO inspeccionar | en PETRO _ . .: | 
| por 25 m2 2,65 Petro ; . | 
l Prime 08 h | i 10-20 am 5, Pano | 
! PTIMEFOS oras A eiro je por E = 
| Auxilios. académica | ______| grupo 75 m2 1,65 Petro 1 
Uso de 8 horas 0,1 Petro 10-20 por 100 m2 10,15 Petro ሽ 
| Extintores académica grupo 125 m2 12,65 Petro : | 
Portátiles ፒ 1. PA H i ກງ 
| Prevención y 8 horas | 0,1 Petro 10-20 por 150 m2 15,15 Petro = 
Control de | académica grupo 175 m2 17,65 Petro | 
| Incendios q | 200 m2 | 20,15 Petro | 
Respuesta | 10 horas 0,15 Petro 10-20 por ວ <. 
| Inicial a | académica grupo 
Emergencias E ። 
| Teyla | l Parágrafo Primero. -Se establece como base 
| Autoprotección y | 8 horas | 0,1 Petro 10-20 por para cualquier cálculo 0.15 Petro y 
Desalojo . | académica > ። grupo +, . eai ; 
introducción a la | 8 horas | 0,1 Petro 10-20 80(. . adicionalmente por cada eingo: metros 
Seguridad E ! académica grupo 7 cuadrados (5 m2), cero coma cinco unidades de 
| Higiene | medida tributaria (0,50 Petro) para aquellas 
| Ocupacional |. . 5 | s 
Equipo de 8 horas 0,1 Petro 10-20 por argas que no aparecen ອ la tabla. ເ 
otec. académica grupo TS= (At/5 m2) * (0,50Petro) (Bs/Petro.) 
| Respiratoria | TS= Tasa por Servicio; At= Área total en m2; 
uta Contenide |. 1r Petro.= Unidad de Medida Tributaria 
| Trabajo en 8 horas 0,15 Petro 10-20 por . 
Alturas . | académica | (0 grupo À 5 g 
Formación de |8horas 0,1 Petro 10-20 por Evaluaciones, Consultoría y Monitoreo 
Brigadas de | académica grupo ARTÍCULO 20.- A solicitud de parte interesada, 
Emergencia a Heca 


el Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, prestará a través de funcionarios 
calificados los servicios de evaluaciones, 
consultoría y capacitación, monitoreo de 
ambiente y atmosfera, recuperación y 
descontaminación de elementos, en lo relativo al 
manejo de sustancias, materiales y desechos 
peligrosos, los cuales causaran las tasas que se 
establecen a continuación: 





| Tasa por Funcionario - 














Protección Nivel B 


Actividades 

| | Participante Petro/ día 
Consultoría 1,00 Petro ሽ 
Evaluaciones y | 1858 por Funcionario 
Monitoreo | Participante Petro / día | 
Atmosfera Traje de 0,15 Petro 
Protección Nivel C f A ፪ሽ 
Atmosfera Traje de 0,20 Petro 








| Atmosfera Traje de. | 0,25 Petro 
Protección Nivel A 











Parágrafo Único. -Las tasas arriba señaladas 
son adicionales al básico estipulado por la 
División Técnica en función a los metros 
cuadrados a descontaminar. 





TITULO Ill 


PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL PAGO 
DE TASAS 


ARTÍCULO 21.- Para solicitar los servicios de 
revisión de proyectos de prevención y 
protección contra incendios, así como la 
realización de inspección y cualquier otro 
servicio no emergente prestado por el Cuerpo 


de Bomberos del Municipio Juan José Mora, en ` 


cualquiera de sus áreas de competencia, así 
como de cualquier otro de los servicios 
especificados en esta Ordenanza, el interesado 
deberá: 


+ 


1 .- Para solicitud de inspecciones, revisión de 


proyectos, investigaciones, constancias 8 
informes, presentar ante la Unidad de 
Prevención e Investigación de Siniestros del 
Cuerpo de Bomberos la solicitud 


correspondiente por medio de los formatos 
establecidos para cada caso. Específicamente 
para los siguientes permisos deberá consignar 
para la: 


APROBACION DE PROYECTO: Entregar tres 


juegos en carpeta blanca de aros con fundas 
plásticas de los requisitos que se mencionan a 
continuación: Llenar Planilla de Solicitud de 
Aprobación de Proyecto, Variables 
fundamentales Urbanas. 

Planos de: 


Permiso de Construcción, 


- Topografía Original y Modificada, Urbanismo, 


Arquitectónico, Estructurales, Instalaciones 
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Sistema 
Contra Incendios, Memoria descriptiva, Copia de 
Cedula y Carnet del Colegio de Ingenieros del 
profesional responsable de la obra, Copia 


Solvencia emitido por el Colegio de Ingeniero 
del profesional responsable de la obra. 


- Original y dos copias del comprobante de 


Pago de tasas a la Dirección de Hacienda. 


REQUISITOS A SOLICITAR LA INSPECCION 
DE CULMINACION DE OBRA: Entregar tres 
juegos en carpeta blanca de aros con fundas 
plásticas de los requisitos que se mencionan a 


continuación: Llenar Planilla de Solicitud de 
Culminación de Obras, Título de propiedad del 
inmueble, Impuesto Municipal. l 


Zonificación, Copia Facturas de la compra de 
los elementos que integran el Sistema de 
Detección y Extinción de Incendios, según 
proyecto, a una empresa debidamente 
registrada en Sencamer. Para el caso de la 
Inspección del Sistema de Rociadores- el 
propietario deberá conjuntamente con el 
Instalador cumplir con lo establecido en la 
Norma COVENIN 1376-1999 “EXTINCION DE 
INCENDIOS EN EDIFICACIONES. SISTEMA 
FIJO DE EXTINCION CON AGUA. 
ROCIADORES” C.l. y Rif. Vigente del 
Propietario o Propietarios del Inmueble, Original 
y dos copias del comprobante de Pago de tasas 
a la Dirección de Hacienda, presentar ante la 
Unidad de Prevención e Investigación de 
Siniestros del Cuerpo de Bomberos la solicitud 
correspondiente por medio de los formatos 
establecidos para cada caso. 


2.- De acuerdo a lo que se indique, el solicitante 
deberá cancelar ante la Dirección de Hacienda 
para tal fin, la tarifa establecida para el servicio 
que se solicita y presentar para el retiro de la 
documentación solicitada, el recibo de depósito 
en original y copia, debiendo la división técnica 
remitir a la comandancia del cuerpo el 
certificado para su firma, el cual deberá llevar 
anexo el recibo en original el recibo de pago 
correspondiente. | 
Al solicitante se le entregara el documento 
requerido y un recibo comprobante de recepción 
del pago que garantizará el derecho de revisión, 
inspección, investigación o . servicios 
correspondientes. 


3.- Sin la certificación que emite el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, en 
cuanto a que los establecimientos comerciales o 
industriales cumplan con las normas nacionales 
COVENIN y cualquier otra normativa referente a 
seguridad, sobre prevención y protección contra 
incendios, no podrá otorgarse la Licencia de 
Actividades Económicas, de Industria, Comercio 
y Servicio o de Índole Similar, y a los efectos de 
edificaciones constituye un reparo por el cual no 


podrán habitarse las mismas hasta tanto se 


subsanen el o los reparos, de acuerdo a las 
indicaciones de este organismo y en materia de 
urbanismo, sin dicha certificación no podrán 
construirse las edificaciones en los 
parcelamientos o urbanizaciones. Así mismo a 
los establecimientos que expendan o distribuyan 
especies alcohólicas que no posean o se le 
haya emitido la respectiva certificación de 
cumplimiento de normas técnicas de seguridad 
en materia de prevención y protección contra 
incendios no se le podrá emitir la respectiva 
licencia de licores para su funcionamiento. 


4.- Con la copia del comprobante de pago, el 


funcionario competente realizara el servicio ' 


correspondiente y el Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, visto el resultado del 
servicio o inspección, emitirá la certificación o 
informe según el caso. 


5.- También podrá el Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, de oficio o iniciativa 
de su Comandancia, o mediante denuncias de 
partes  agraviadas, efectuar todas las 
inspecciones que considere necesarias en 
cualquier tipo de edificaciones, actividades, 
vehículos así como en cualquier otra actividad 
urbanística con el objeto de garantizar la 
seguridad de la colectividad. 


TITULO IV 


DE LAS SANCIONES Y DE LAS NORMAS DE 
APLICACION SUPLETORIA 


CAPITULO | 


DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS TECNICAS DE 
SEGURIDAD EN MATERIA DE PREVENCION, 
* PROTECCION DE INCENDIOS Y OTROS 
SINIESTROS. 


Incumplimiento de la Solicitud Ordinaria de 
Seguridad 


ARTÍCULO 22.- Las personas naturales o` 


jurídicas que no hubieren solicitado 
oportunamente la inspección ordinaria de 
seguridad en materia de prevención, protección 


contra incendios y otros siniestros, serán 
sancionadas con una multa equivalente a la 
cantidad que resulte de multiplicar el monto de 
la tasa que debió haber pagado conforme a la 
tasa establecida en esta ordenanza, por el 
número de revisiones ordinarias no efectuadas, 
sin perjuicio de la determinación de la tasa 
correspondiente. 
Incumplimiento del Proceso de Re 
inspección 

ARTÍCULO 23.- La persona natural o jurídica 
que haya sido objeto de  reinspección, 
determinándose el incumplimiento de la 
obligación de efectuar las correcciones 
necesarias en los términos indicados por el 
Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, será sancionado según el riesgo existente 
en el inmueble y de acuerdo a los niveles de 
riesgo presentes, de igual forma se participará 
con carácter urgente a las autoridades 
competentes del Municipio, para que se tomen 
las medidas pertinentes hasta tanto se verifique 
el cumplimiento de las Normas Técnicas de 
Seguridad en materia de prevención, protección 
contra incendios y otros siniestros, sin perjuicio 
de otras sanciones contempladas en la 
normativa legal vigente. 


Impedimento de inspecciones 

ARTICULO 24.- La persona natural o jurídica, 
autoridad o sujeto investido de función pública 
que, de cualquier forma, impida o perturbe la 
realización de las inspecciones previstas en la 
presente Ordenanza, será sancionada con multa 
entre un Petro (01 Petro) a dos (02 Petros). 


Parágrafo Único.- Una vez transcurridos cinco 
(5) días hábiles contados a partir del momento 
de la imposición de la multa antes referida, el 
Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, acudirá nuevamente a practicar la 
inspección de que se trate, y si el propietario o 
responsable continua de manera insistente en la 
actitud de impedir u obstaculizar la debida 
inspección, los funcionarios o funcionarias 
competentes del Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, se dirigirán al órgano 
Jurisdiccional correspondiente en demanda de 
las medidas que aseguren las condiciones 


apropiadas para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 


Construcción, remodelación o modificación 


en edificaciones sin los permisos 


correspondientes. 

ARTÍCULO 25.- Quienes edifiguen o realicen en 
sus instalaciones, remodelaciones que 
supongan modificaciones estructurales sin 
haber obtenido el correspondiente Certificado de 
conformidad definitiva, del cumplimiento de las 
Normas Técnicas de Seguridad en materia de 


prevención, protección contra incendios y otros 


siniestros, serán sancionados conforme 8 la 
siguiente tabla ዖ 


Multa por Construcción, Remodelación o 
Modificación en Edificaciones Sin los Permisos 
correspondientes _ 



































“ Área Inspeccionable: | Multa Aplicable en 
(m2) ¡PETRO 
ረ5 ጠረ . የመ 3,30 Petro 
50 m2 o 6,30 Petro 

2 [ሸራ - በደ 9, 30 Petro 
100 m2 12,30 Petro 
125 m2 0 0 "15,30 Petro | 
150m2 0. - | 18,30 Petro | 








Parágrafo Primero. -Se establece como base 
para cualquier cálculo 0.30 Petro y 
adicionalmente por cada cinco metros 
cuadrados (5 m2), cero coma seis unidades 
- tributarias (0,60 Petros) para aquellas áreas que 
ባ0 aparecen en la tabla. 

TS= (At/5 m2) * (0,60Petro) 

TS= Tasa por Servicio; At= Área total en m2; 
Petro.= Unidad de Medida Tributaria 


Parágrafo Segundo.- En estos casos, se 
oficiará de manera inmediata a las autoridades 
competentes del municipio para que se tomen 
las medidas pertinentes a los fines de evitar que 
se continúe con la ejecución de la obra. 


Realización de Espectáculos o Atracciones 
Públicas sin solicitar las autorizaciones 
correspondientes 


ARTÍCULO 26.- La persona natural o de 
personalidad jurídica, que presente 
espectáculos o atracciones públicas, sin haber 
solicitado el Certificado de Espectáculos 0 
Atracciones Públicas ante el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José. Mora, será 
sancionada con una multa de 4 Petros, a tal 
efecto, se notificará con carácter de urgencia a 
las autoridades competentes del municipio, a fin 
de que se tomen las medidas que sean 
pertinentes, hasta tanto se verifique el 
cumplimento de las Normas Técnicas ຝຣ 
Seguridad en materia de prevención, protección 
contra incendios y otros siniestros, sin perjuicio 
de otras sanciones contempladas en la 
normativa legal vigente. 


Parágrafo Único.- Las autoridades municipales 
competentes, remitirán mensualmente al Cuerpo 
de Bomberos del Municipio Juan José Mora, el 
cronograma de los eventos y atracciones 
públicas a realizar en la jurisdicción del 
Municipio Juan José Mora del Estado Carabobo. 


Alteraciones de las Condiciones Originales 
de la Certificación 

ARTÍCULO 27.- En aquellos casos en que la 
persona natural o de personalidad jurídica, haya 
modificado las condiciones de seguridad en 
materia de prevención, protección contra 
incendios y otros siniestros, que sirvieron de 
base para el otorgamiento de la Certificación de 
Cumplimiento de las Normas Técnicas de 
Seguridad, Certificado de Espectáculos 0 
Atracciones Públicas, Constancias y demás 
documentos expedidos por el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, se 
procederá a revocarlo y será sancionada con 
una multa de seis (6 Petros), sin perjuicio de las 
acciones de naturaleza penal a que' haya lugar, 
las cuales serán ejercidas por las autoridades 
competentes. 


Presentación de Documentación Falsa o 
Forjada, Informaciones 
Inciertas, Denuncias o Alarmas Infundadas 


ARTÍCULO 28.- Quienes presenten ante el 
Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora documentación Falsa o  Forjada, 
informaciones o denuncias inciertas, serán 


sancionados con una multa de 10 Petros, sin 
perjuicio de las acciones de naturaleza penal a 
que haya lugar, las cuales serán ejercidas por 
las autoridades competentes. 


Parágrafo Único.- Los permisos y certificados 
mencionados en el encabezado de este artículo, 
podrán ser revocados en aquellos casos donde 
se compruebe que para su obtención, el 
interesado haya 
suministrando datos e información falsa 0 
incumplan con lo estipulado en la normativa 
correspondiente. 


Clausura o Desocupación Preventiva y 
Temporal de Inmuebles | 
ARTICULO 29. Si se determina el 
incumplimiento de las Normas Técnicas de 
Seguridad, en materia de prevención, protección 
contra incendios y otros siniestros que 
constituyan un riesgo cierto para la vida 6 
integridad física de las personas, el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio Juan José Mora, a 
través de su Comandancia debe, mediante 
resolución motivada, y en Coordinación con el 


Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia - 


y Paz, ordenar la clausura preventiva y temporal 
de la instalación, hasta tanto se verifique que la 
misma ha sido rehabilitada conforme a las 
Normas Técnicas de Seguridad en materia de 
prevención. 


Parágrafo Primero.- En caso de incumplimiento 
de las Normas Técnicas de Seguridad, en 
materia de prevención, protección de incendios 
y otros siniestros, que constituyan un riesgo alto 
para la vida o integridad física de las personas, 
el inspector O. inspectora adscrito al 
Departamento de Prevención, debe realizar 
inmediatamente la clausura o desocupación 


preventiva y temporal del inmueble de que se . 


trate, y notificar mediante Acta de Inspección al 
sancionado de dos (2) testigos debidamente 
identificados, sin que medie el requisito previo 
de la resolución motivada emanada de la 
Comandancia Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, la cual debe ser 
tramitada con posterioridad. 


actuado de mala fe. 


Parágrafo Segundo.- El inspector o inspectora 
de prevención, Bombero o Bombera Profesional 
del Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan 
José Mora, ante una situación de emergencia, 
que represente un peligro cierto para la vida 6 
integridad física de las personas, podrá practicar 
el desalojo preventivo de un inmueble, hasta 
tanto sean subsanadas las causas que lo 
originaron. 


Parágrafo Tercero.- El Cuerpo de Bomberos 
del Municipio Juan José Mora, a través de su 
Primer Comandante, podrá declarar ህከ 
inmueble inseguro mediante resolución 
motivada y la fijación de carteles que indiquen la 
medida, cuando se determine el incumplimiento 
de las Normas Técnicas de Seguridad en 
materia de prevención, protección contra 
incendios y otros siniestros, que constituyan un 
riesgo cierto para la vida o integridad física de 
las personas o sus bienes y exista la negativa 
reiterada de los propietarios o responsables, de! 
cumplimiento de las Normas Técnicas de 
Seguridad; la medida se mantendrá vigente 
hasta tanto se cumpla con las Normas Técnicas 
de Seguridad. 


Inasistencia Injustificada o Extemporaneidad 
a una Citación 
ARTICULO 30.- La persona natural o de 
personalidad jurídica, que sin justa causa 
desatienda la citación que le sea formulada por 
el Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora o comparezca extemporáneamente a la 
misma, será sancionada con multa equivalente 
un (01) Petro. 


Identidad del Solicitante y del Lugar 
Parágrafo Unico.- A los efectos del siguiente 
artículo, se entenderá como una citación 
desatendida cuando la persona natural o de 
personalidad jurídica, sin justa causa no acuda a 
la tercera citación. Y se entenderá por 
extemporánea, la comparecencia fuera del lapso 
establecido. 


No exhibición de los Permisos en Lugar 
Visible ' 
ARTICULO 31.- La persona natural o de 
personalidad jurídica, que no exhibieren en un 


. ARTÍCULO 34.- 


lugar visible de su instalación las certificaciones, 


constancias o permisos vigentes establecidos 
en esta ordenanza, será sancionada con una 
multa equivalente a un (01) Petros. 


Identidad del Solicitante y del Lugar 

ARTÍCULO 32.- La persona natural o de 
personalidad jurídica, que no posea las 
certificaciones, constancias o permisos vigentes 
establecidos en esta ordenanza o utilice 
certificaciones, constancias © permisos 
concedidos a nombre de otras personas 0 
locales ubicados en dirección distinta, será 
sancionada con una multa equivalente a dos 
(02) Petros, sin 


No Presentación de la Documentación 


Requerida 

ARTÍCULO 33.- La persona natural o de 
personalidad jurídica, que habiéndole sido 
requerido, no facilite a los inspectores 0 


inspectoras de la Unidad de Prevención del 
Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan José 
Mora, dentro de un plazo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha del 
requerimiento, los documentos que sean 
necesarios para la sustanciación del expediente, 
será sancionado con multa dos (02) Petros. En 


casos justificados, este plazo podrá ser objeto ' 
- de una sola prorroga de cinco (5) días hábiles 


Negligencia por parte de los Particulares 

Cuando las  experticias 
practicadas por el Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, evidencien que por 
motivo de negligencia, impericia o imprudencia 
de quienes deben utilizar, almacenar, manipular 
o transportar elementos sustancias de carácter 
peligroso, tales como: tóxicos, corrosivos, 
explosivos, materiales inflamables, radioactivos, 
artificios pirotécnicos y cualquier otro que de 
acuerdo a su naturaleza o características, cuyo 
manejo demande la observancia de Normas 
Técnicas de Seguridad en 


perjuicio para el medio ambiente, personas 0 
bienes, la persona natural o jurídica responsable 


perjuicio de las. 
responsabilidades de carácter civil y penal a que 
- hubiera lugar. 


materia de. 
prevención, protección de incendios y otros 
- siniestros, se haya producido un evento con 


será sancionado con multa equivalente diez (10) 
Petros, sin perjuicio de las responsabilidades de 
carácter civil y penal a que hubiere lugar. 


Reglamento Interno 

ARTÍCULO 35.- Con el propósito de darle 
funcionabilidad a este instrumento legal se 
desarrollará un reglamento interno donde se 
especificaran los procedimientos para realizar 
los cobros de las tasas respectivas 
contempladas en la presente ordenanza y la 
normativa legal vigente. | 


TITULO V 


DISPOSICIONES FINALES Y 
DEROGATORIAS 


PRIMERA.- Las tasas administrativas 
especificadas en esta ordenanza, podrán ser 
ajustadas mediante Decreto emitido por el 
Alcalde o Alcaldesa a un monto diferente a la 
establecida, previa autorización debidamente 
aprobada por las (55) partes en sesión del 
Concejo Municipal. | 


SEGUNDA.-Las tasas por los conceptos 
emitidos en esta ordenanza, ingresaran de 
manera directa a la dirección de hacienda y el 
20% al patrimonio del Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, el cual [85 
depositaran en una cuenta que abrirá a tal 
efecto, en un banco de la localidad, y constituye 
parte de los ingresos ordinarios autónomos que 
tendrá la Institución. 


TERCERA.- El 40% del ingreso bruto por 
concepto de tasa establecido en 6513 
Ordenanza del Régimen de Tasas por Los 
Servicios Técnicos Especializados Prestados 
por el Cuerpo de Bomberos del Municipio Juan 
José Mora en circunstancias que no revistan 
Carácter de Emergencia serán depositada en el 
Fondo Nacional de Bomberos (Fondee) tal como 
se contempla en la Ley Orgánica del Servicio de 
Bomberos y de los Cuerpos de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de 
carácter Civil donde en la exposición de motivos 
de la referida ley establece una “Ley Especial 
que Regula las Tasas por los Servicios 








Prestados por los Cuerpos de Bomberos y COMUNIQUESE Y PROMULGUESE 
Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil, en circunstancias que no revistan 
Carácter de Emergencia”, que definen 
expresamente como uno de los ingresos 
Municipales de tasas por el uso de sus bienes y 
servicios, teniendo éstas carácter constitucional. 


Parágrafo Único.- Cuerpo de Bomberos del 
Municipio Juan José Mora, como ente 
preocupado por las necesidades del entorno 
social, realiza servicios emergentes, en el 
momentos que se manifiesten las acciones 





PRESIDENCIA | 
PRESIDENTE DEL co ዴቭን MUNISIPAL 





sociales tendientes a crear consciencia y culturá os 

preventiva en los diferentes niveles de d 1.1 ሽነ ນ a 
conocimientos de educación continua y no | “ግ T 
continua, en áreas tales como Prevención de LODO. SUN Y ሾልርዘፎር 


- Incendios, Primeros Auxilios, auto protección en 
caso de eventos sísmicos, igualmente reciben 
atención los educadores bajo quienes, está [8 - 
responsabilidad de la integridad física de sus 
alumnos, en la atención poblacional las 
múltiples necesidades del «saber de [ል 
autoprotección comunitaria. Queda plasmada en 
las charlas, módulos de capacitación y talleres 
dirigidos especificamente a las necesidades 
sentidas de la comunidad solicitante de la 
inducción, 





CUARTA.- La presente ordenanza entrara en 
vigencia en un lapso de 30 días continuos, 
contados a partir de su publicación en Gaceta 
Municipal. 


AUINTA.- Dado, firmado y sellado en el salón ` 
donde celebra sus sesiones el Concejo 
Municipal del Municipio Juan José Mora del 
Estado Carabobo, en Morón a los treinta (30) 
días del mes de Diciembre del año 2021, Año 
211 de la Independencia, 162 de la Federación 
y 22 de la Revolución Bolivariana. 





REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA ESTADO CARABOBO 
MUNICIPIO JUAN JOSE MORA 
ALCALDIA 
Por recibida la presente 
ORDENANZA DEL REGIMEN DE 
TASAS POR LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
PRESTADOS POR EL CUERPÓ DE 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO JUAN 
JOSÉ MORA, EN 
CIRCUNSTANCIAS QUE NO 
REVISTEN CARÁCTER DE 
EMERGENCIA DEL MUNICIPIO 
JUAN JOSÉ MORA, en fecha 30 de 
Diciembre de 2021, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 88 
numerales 1 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, la 
promulgó en los mismos términos que 
fue  Sancionada. Dado, Sellado y 
Firmado en el Despacho del Alcalde 
del Municipio Juan José Mora del 
Estado Carabobo, a los 30 días del 
mes de Diciembre del 2021. Años 
211 de la Independencia, 162 de la 


Federación y 22/06 la Revolución. 





ALCALDE DEL MUNICIPIO 
UAN JOSE MORA 





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO CARABOBO 





MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA 
CONCEJO MUNICIPAL 
SECRETARIA 


DADO, FIRMADO Y SELLADO EN. EL“SALÓN DONDE CELEBRA SUS SESIONES EL 
ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DEL MUNICIPIO JUAN JOSÉ MORA, 
DEL ESTADO CARABOBO, A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 


AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021). AÑOS: 211 DE LA INDEPENDENCIA, 162 DE LA 
FEDERACIÓN Y 22 DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 


CÚMPLASE 


POR LA JUNTA DIRECTIVA 





